
Dr. Robert Bruce Shearin MD og FAAP er en mandlig B0rnelaege, har 42 ars 
erfaring og praksis i paediatri og Pediatric Adolescent Medicine. 



Dr. Robert Shearin har 2 kontorer. 

Capital Medical Group 

8401 Connecticut Ave 

Ste 201 Chevy Chase, MD 20815 



Patient Ratings 



4.0 

Den samlede gennemsnitlige patient bed0mmelse af Dr. Robert Shearin er 
fremragende. Dr. Shearin er blevet gennemgaet af 2 patienter, der har givet 1 
kommentarer. Ratingen er 4 ud af 4 stjerner. 

Nem Udnaevnelse 
Hurtighed 
H0flige personale 
Praecis diagnose 
Bedside Manner 
Tilbringer tid med mig 
F0lger op Efter Visit 



Specialties & Research 



Dr. Robert Shearin, MD, er FAAP bord certificeret i Pediatrics. 

Han har saerlig ekspertise i 2 omrader, herunder Adolescent Medicine og 
smitsomme sygdomme. 
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Uddannelse & Awards 



Dr. Shearin uddannet fra University of North Carolina, Chapel Hill. Han har 2 
awards. Awards Professor i medicin / Pediatrics 

Castle Connolly Top Laeger ™ (2013) 



Tilhorsforhold 



Dr. Shearin har 2 hospital overbevisninger: Sibley Memorial Hospital 
Georgetown University 



Accepterede Insurance Planer 



Dr. Shearin accepterer disse sundhedsforsikringer i mindst et kontor: 
CareFirst - 3 planer Aetna - 2 planer 



Source: http://www.vitals.com/doctors/Dr Robert B Shearin.html 



